(50                                   Zusammengesetzte Stromkreise.
und iiber diesen Spannungen sind die Spannungsdreiecke konstruiert Durch Division der Spannungsgleichungen erhalt man unter Beriick-sichtigung der Stromgleichungen
^ = ^.........-   (72)
Die Phasendifferenz zwischen den Stromen ist
oder
___                                                        /n o\
Die beiden Bedingungen, die erfiillt eein miissen, konnen am besten folgendermaBen geschrieben werden:
^=***8........(72a)
9^1 ~h ^4 = ^2 "f" %.....'   •   •    (7 3 a)
Es miissen erstens die Produkte der Betrage gegeniiber-liegender Scheinwiderstande und zweitens die Summen ihrer Phasenwinkel gleich sein.
Liegen an einem beliebigen Knotenpunkt zwei Ohmsche Widerstande, ist also z. B. ^ = ^ = 0, so miissen die Phasenwinkel der beiden anderen Zweige gleich sein, d. h. q>^ = <p4. Liegen dagegen in gegeniiberliegenden Zweigen der Briicke Ohmsche Widerstande, so sind die Phasenwinkel der beiden anderen auch gleich, sie haben aber entgegengesetztes Vorzeichen, d. h. liegt in dem einen eine Drosselspule, so muB in dem anderen ein Kondensator liegen. Es ergibt sich also die Moglichkeit einerseits Induktivitaten unter sich, andrerseits eine Kapazitat mit einer Induktivitat in der Briicke zu vergleichen.
Vergleich von Induktivitaten. Es liegen in don Zweigen 1 und 2 die Widerstande jBx und J?2. In 3 und 4 liegen
Da nun <pQ = (p4 werden soil, wird Gl. 72 a
E,R, = R2E3   ........   (74a)
und ferner
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oder
Man   gleicht   daher   zunachst   mit Gleichstrom  ab,   so daB die Bedingung 74a erfiillt ist;   bei   der  Abgleichung  mit Wechselstromn-
